PCB–2 


(FOIL SIDE) 


(FOIL SIDE) 


IC120 
C3 


IC121 
C3 


IC160 
C2 


IC161 
C3 


IC162 
D3 


IC2 
D4 


IC200 
G4 


IC202 
G4 


IC205 
G4 


IC207 
G4 


IC236 
H3 


IC237 
H2 


IC241 
G3 


IC263 
I3 


IC264 
I4 


IC266 
G3 


IC268 
G3 


IC269 
F3 


IC3 
D4 


IC30 
E3 


IC301 
G3 


IC302 
G2 


IC303 
H3 


IC304 
G2 


IC31 
E3 


IC321 
H4 


IC325 
H3 


IC326 
H3 


IC33 
E3 


IC34 
E2 


IC340 
A2 


IC341 
A2 


IC342 
A2 


IC402 
C4 


IC403 
D4 


IC404 
D4 


IC452 
B3 


IC500 
C4 


IC510 
I4 


IC511 
I4 


IC512 
I4 


IC513 
I4 


IC514 
I4 


IC515 
I4 


IC516 
I4 


IC517 
I4 


IC60 
E2 


IC61 
D1 


IC67 
D1 


IC69 
D2 


IC70 
E1 


IC71 
E1 


IC74 
E2 


IC80 
E3 


IC81 
D3 


IC82 
D2 


IC83 
D2 


Q500 
C4 


Q501 
C4 


QR1 
E4 


QR120 
C3 


QR121 
C3 


QR122 
C3 


QR123 
C3 


QR124 
C3 


QR160 
C3 


QR161 
D3 


QR162 
D3 


QR163 
D3 


QR164 
D3 


QR2 
E4 


QR400 
B3 


QR401 
B3 


QR5 
D4 


QR6 
D4 


QR600 
B5 


QR601 
C5 


QR7 
D4 


QR8 
D4 


QR81 
E3 


QR82 
D3 


QR83 
D3 


QR84 
D3 


QR85 
E3 


REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 


PCB–3 


(COMPONENT SIDE) 


TP451 


TP122 


TP120 


TP162 


TP60 


TP80 


TP82 
TP31 


TP33 


TP121 
TP123 


TP35 


TP34 


TP32 


TP161 


TP163 
TP81 


TP30 


TP1 
TP2 


TG511 


TP83 


TP160 


TP400 


TP401 


TP500 


TP450 


TP231 


TP232 


TG510 


TP300 


TP301 


TP230 


TP302 


TP320 


TP200 


TP202 


TP201 


TP280 


TP233 
TP234 
TP321 
IC1 
E4 


IC201 
G4 


IC203 
F4 


IC204 
G3 


IC230 
I2 


IC231 
I3 


IC235 
H1 


IC238 
H2 


IC239 
H2 


IC240 
H2 


IC260 
I3 


IC261 
I3 


IC262 
I4 


IC265 
G3 


IC267 
G3 


IC280 
F1 


IC281 
F1 


IC282 
G1 


IC300 
H2 


IC305 
G2 


IC32 
E4 


IC320 
H4 


IC322 
H3 


IC323 
H4 


IC324 
H3 


IC35 
E3 


IC400 
A5 


IC401 
B5 


IC450 
B4 


IC451 
A4 


IC600 
C2 


IC63 
E2 


IC64 
E1 


IC65 
E1 


IC66 
E2 


IC68 
D1 


IC72 
D2 


IC73 
D1 


P1 
G5 


P2 
D5 


P701 
I1 


P702 
H1 


P703 
H1 


Q1 
E4 


Q2 
E4 


Q3 
E4 


Q340 
C1 


Q341 
C1 


Q380 
B1 


Q381 
C1 


Q4 
E4 


Q400 
A1 


Q401 
B1 


Q402 
B1 


Q403 
B1 


Q5 
E4 


Q510 
C4 


Q511 
C4 


Q6 
E4 


QR3 
E4 


QR30 
E3 


QR340 
A2 


QR341 
A2 


QR4 
E4 


TG510 
F1 


TG511 
F4 


TP1 
E4 


TP120 
C2 


TP121 
F2 


TP122 
C2 


TP123 
F2 


TP160 
C2 


TP161 
D2 


TP162 
C2 


TP163 
E2 


TP2 
D4 


TP200 
G4 


TP201 
G4 


TP202 
G4 


TP230 
H2 


TP231 
D1 


TP232 
D1 


TP233 
E1 


TP234 
E1 


TP280 
F1 


TP30 
E4 


TP300 
F1 


TP301 
F1 


TP302 
H3 


TP31 
E2 


TP32 
E3 


TP320 
G3 


TP321 
F1 


TP33 
E3 


TP34 
F4 


TP35 
F3 


TP400 
A4 


TP401 
B4 


TP450 
B3 


TP451 
A3 


TP500 
B4 


TP60 
D2 


TP80 
D2 


TP81 
E2 


TP82 
D2 


TP83 
E2 


X230 
H2 


X320 
H4 


REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 


(COMPONENT SIDE) 


